FRI PLADS TIL FRANKERING 


40 mm 


ADRESSEN PLACERES I DETTE OMRÅDE 


Min. 90 mm 


e Minimumsfelt for modtageradresse : 
e Adressen placeres midt på forsendelsen : 
(foretrækkes) : 


Min. 34 mm 
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